
  XTEINK X4 Pro Bị Hao Pin Bất Thường: Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

  Tác giả: phongvanvu | Ngày: 2026-09-08

  
[image: ]



Đối với người dùng máy đọc sách điện tử (e-reader), thời lượng pin kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng luôn là một tiêu chuẩn “bất thành văn”. Tuy nhiên, một số người dùng mẫu XTEINK X4 Pro mới ra mắt gần đây đang gặp phải tình huống trớ trêu: Thiết bị bốc hơi pin nhanh chóng dù chẳng mấy khi sử dụng!




Trên diễn đàn Reddit, một người dùng (tài khoản người yêu sách từ năm 1992) đã chia sẻ sự bối rối: “Tôi mới nhận X4 Pro vài ngày trước và đã phải sạc đến 3 lần. Tôi sạc đầy qua đêm, không dùng gì nhưng sáng dậy pin tụt còn 90%. Đến ngày thứ hai, hầu như không đọc và không bật đèn nền, pin chỉ còn 56%.”




Nếu bạn cũng đang gặp phải hiện tượng “hao pin ảo” (battery drain) tương tự trên chiếc X4 Pro của mình, đừng vội hoảng hốt đem máy đi bảo hành. Nguyên nhân có thể đến từ phần mềm, và cộng đồng đã tìm ra cách khắc phục.




Kẻ Đứng Sau Hiện Tượng Hao Pin Của X4 Pro




Sau khi tìm hiểu và thảo luận, cộng đồng người dùng XTEINK đã xác định được nguyên nhân chính gây ra tình trạng tụt pin không phanh: Lỗi Firmware tùy chỉnh (Custom Firmware).




Hầu hết người dùng XTEINK đều thích cài đặt các hệ điều hành mã nguồn mở của bên thứ ba như CrossInk hoặc CrossPoint để tăng cường tính năng. Tuy nhiên, một số phiên bản phát hành ban đầu dành cho X4 Pro chưa thực sự tối ưu hóa phần cứng mới.




Cụ thể, CrossInk phiên bản V1.5.1-rc-5 đã được nhiều người dùng “chỉ mặt điểm tên” là thủ phạm gây hao pin trong lúc máy đang ở chế độ ngủ (Sleep mode). Một số báo cáo còn chỉ ra rằng phần mềm này đôi khi gặp xung đột với hệ thống đèn nền (front-light), đặc biệt là bộ phận điều chỉnh độ ấm của đèn, khiến máy vẫn ngầm tiêu thụ điện năng dù màn hình đã tắt.





Một người dùng khác chia sẻ: “Thiết bị của tôi bị hao 20% pin qua đêm ở chế độ ngủ dù tôi đã thử mọi cài đặt, từ việc tắt đèn trước cho đến thay đổi màn hình chờ.”






Giải Pháp: Cập Nhật Firmware Mới Nhất




Rất may mắn, các nhà phát triển phần mềm cộng đồng hoạt động rất năng nổ. Ngay khi phát hiện lỗi, họ đã tung ra các bản vá lỗi.




Để khắc phục dứt điểm tình trạng hao pin, bạn cần thực hiện theo các bước sau:





	Cập nhật lên phiên bản mới nhất: Hãy tải bản CrossInk V1.5.1-rc-6 (hoặc mới hơn) hoặc chuyển sang dùng bản cập nhật mới nhất của CrossPoint. Đa số người dùng xác nhận rằng phiên bản rc-6 đã giải quyết hoàn toàn lỗi hao pin.




	Cài đặt sạch (Clean Install) qua thẻ SD: Thay vì chỉ cập nhật đè lên, một số người dùng khuyên bạn nên thử xóa thư mục hệ thống cũ (như thư mục .crosspoint) và flash lại firmware từ đầu thông qua thẻ MicroSD để đảm bảo không còn tệp tin lỗi nào bị sót lại.






Lời Khuyên Dành Cho Người Mới Sử Dụng X4 Pro




Nếu bạn vừa mới “đập hộp” chiếc máy và thấy pin sụt nhanh, hãy lưu ý thêm một điều: Sự hao pin trong vài ngày đầu là hoàn toàn bình thường.




Như tài khoản Key-Ad-2217 giải thích: Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để bật sáng màn hình liên tục nhằm thiết lập cài đặt, tải sách qua Wi-Fi, cài đặt font chữ và chép dữ liệu. Các tác vụ xử lý nền (như đánh chỉ mục sách) sẽ tiêu tốn nhiều pin hơn so với thao tác lật trang tĩnh khi đọc sách thông thường.




Mẹo nhỏ: Nếu bạn muốn kiểm tra xem viên pin của máy có thực sự bị lỗi phần cứng hay không, hãy chuyển thiết bị về Firmware gốc của nhà sản xuất (Stock Firmware). Nếu pin trên firmware gốc hoạt động tốt (đọc vài tiếng chỉ mất khoảng chục phần trăm pin), thì chắc chắn vấn đề nằm ở phần mềm của bên thứ 3 và bạn chỉ cần đợi bản cập nhật tương lai.




Bạn đã cài đặt phiên bản phần mềm nào cho chiếc XTEINK của mình? Hãy để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm thời lượng pin nhé!
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